Modd.J 


SupergioielN c.i. mod. 196 
6107 FM 


RADIORICEVITORI • Comp. Gen. di Eleiiriciia 


C. M. R. 10 


304 



Lo schema elettrico del mod. Superqioiello c. a. 195 

N.B. - Per il mod. Supergioiello 1948 vedere scheda 234 


T. L M. • 25-XI 1951 - Seconda Edixlone 




















































































































































